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PART III 
Public Works Department 


പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
( ഭരണ വിഭാഗം, തിരുവനന്തപുരം) 

നടപടിക്രമം 


വിഷയം: - പാ . മ . വ . - ജീവ ന ക്കാ ര്യം - തസ്തികമാറ്റം ലഭിച്ച ടൈപ്പിസ്റ്റു മാ രുടെ സീനി യോ റിറ്റി പുനർ 

നിർണ്ണയിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. 
സൂചന: - (1) ഈ കാര്യാലയത്തിലെ 16- 2-2018 - ലെ ഉത്തരവ് നമ്പർ എസ്. സി .2/7053 / 2017 ( യു . ഡി. ക്ലാർക്കുമാരുടെ 

1- 4 - 1990 മുതൽ 31- 10 - 2010 വരെയുള്ളവരുടെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്) . 


(2 ) ഈ കാര്യാലയത്തിലെ 7 - 7 - 2017 - ലെ ഉത്തരവ് നമ്പർ റിവ്യൂ കമ്മിറ്റി/ 2568 / 2016. 


(3) 26-9 -1968 - ലെ G. O . ( Ms.) No. 301/68/ PD . 


ഉത്തരവ് നമ്പർ എസ്. സി . 2 - 7053 / 2017 തീയതി 14 - 6 - 2018 


- സൂചന ( 1) പ്രകാരം പസി ദ്ധീ ക രിച്ച സീനി യോ റിറ്റി ലിസ്റ്റിൽ സീനിയർ ക്ലർക്കായി തസ്തികമാറ്റം ലഭിച്ച 
ടൈപ്പിസ്റ്റുമാരുടെ സീനിയോറിറ്റി നിർണ്ണയിച്ചു നൽകിയതിൽ അപാകത ഉണ്ടെന്ന പരാതി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പ്രസ്തുത 
വിഷയം വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയും, സൂചന (2) ഉത്തരവിൽ ടി ജീവനക്കാർക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്ന പ്രാബല്യതീയതിക്ക് 
അ നു സ ത മായി സൂചന ( 3 ) സർക്കാർ ഉത്ത ര വില നിബ ന്ധ ന ക ൾക്ക് വിധേ യ മായി ചുവടെ ചേർക്കും വിധം 
പുനഃക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു . 
Gaz, No. 29/2018/DTP (PWD ). 
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- സൂചന (1) ഉത്തരവിൽ, ക്രമനമ്പർ 576, 577, 578, 579, 580 , 581, 582, 927, 928, 929, 930 , 931, 932, 933, 934, 935, 1058 , 
1059, 1060, 1061, 1062 , 1063, 1064 , 1065 , 1066, 1067 , 1092, 1093 എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവരെ ടി സ്ഥാനത്തുനിന്നും നീക്കം 
( delete ) ചെയ്തു . അവരെ യഥാക്രമം 592 (a), 592 (b ), 597 (a), 604 (a), 607 (a ), 618 (a), 618 ( b), 940 (a), 952 (a ), 952 ( b), 
963 (a), 963 (b ), 971 ( a ), 971 ( b), 972 (a ), 981 ( a), 1082 ( a), 1082 ( b ), 1082 ( c), 1090 ( a), 1091 (a ), 1105 ( a), 1105 ( b ), 
1140 ( a), 1140 ( b), 1140 ( c), 1140 ( d ), 1140 (e) എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളിൽ പുനഃക്രമീകരിച്ച് ഇതിനാൽ ഉത്തരവാകുന്നു . 


മേൽ ഭേദഗതികളോടെ സൂചന ( 1) പ്രകാരമുള്ള സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പുതുക്കി ഉത്തരവാകുന്നു . 


ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, 
തിരുവനന്തപുരം. 


എം . എൻ. ജീവരാജ്, 
ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ 
( ഭരണവിഭാഗം). 
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